
M E S 

LTA460HW04-M 


2012.07.23 


- 1 - 



2011 ^ 9S 162 

□ &S§I 

3|?2il 

Model 

LTA460HW04-M 

ar 

Module £AH£ 


TV PM3S 

man 




- 2 - 


5. Signal Cable Pin Map. 
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Pin No. 

Symbol 

Function 

Remark 

1 

Power 

Vdd 


2 

Power 

Vdd 


3 

Power 

Vdd 


4 

Power 

Vdd 


5 

Power 

Vdd 


6 

N.C. 

No Connection 


7 

GND 

Ground 


8 

GND 

Ground 


9 

GND 

Ground 


10 

RX1 A_N 

Odd LVDS Signal- 


11 

RX1 A_P 

Odd LVDS Signal+ 


12 

RX1 B_N 

Odd LVDS Signal- 


13 

RX1 B_P 

Odd LVDS Signal+ 


14 

RX1 C_N 

Odd LVDS Signal- 


15 

RX1 C_P 

Odd LVDS Signal+ 


16 

GND 

Ground 


17 

RX3CLK.N 

Odd CLK Signal- 


18 

RX3CLK.P 

Odd CLK Signal+ 


19 

GND 

Ground 


20 

RX3D_N 

Odd LVDS Signal- 


21 

RX3D_P 

Odd LVDS Signal+ 


22 

RX3E_N 

Odd LVDS Signal- 


23 

RX3E_P 

Odd LVDS Signal+ 


24 

GND 

Ground 


25 

RX4A_N 

Even LVDS Signal- 


26 

RX4A_P 

Even LVDS Signal+ 


27 

RX4B_N 

Even LVDS Signal- 


28 

RX4B_P 

Even LVDS Signal+ 


29 

RX4C_N 

Even LVDS Signal- 


30 

RX4C_P 

Even LVDS Signal+ 


31 

GND 

Ground 


32 

RX4CLK.N 

Even LVDS Signal- 


33 

RX4CLK.P 

Even LVDS Signal+ 


34 

GND 

Ground 


35 

RX4D_N 

Even LVDS Signal- 


36 

RX4D_P 

Even LVDS Signal+ 


37 

RX4E_N 

Even LVDS Signal- 


38 

RX4E_P 

Even LVDS Signal+ 


39 

GND 

Ground 


40 

SCL_I 

I2C SCL 


41 

SDA_I 

I2C SDA 


42 

3D_EN 

3D ENABLE 


43 

BJNT 

TCON_WP 


44 

AGING.EN 

AGING EN 


45 

STV1 

stv 


46 

INV_V 

inv_v 



47 

TEMP.SELO 

SEC Internal Only 


48 

3D_SYNC_I 

3D ^ SYNC 


49 

3D_SYNC_0 

3D SYNC OUTPUT 6IS 


50 

N.C. 

No Connection 


51 

TEMP_SEL1 

SEC Internal Only 
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5. Signal Cable Pin Map. 
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i No. 

Symbol 

1 

Power 

2 

Power 

3 

Power 

4 

Power 

5 

Power 

6 

N.C. 

7 

GND 

8 

GND 

9 

GND 

10 

RX1 A_N 

11 

RX1 A_P 

12 

RX1 B_N 

13 

RX1 B_P 

14 

RX1 C_N 

15 

RX1 C_P 

16 

GND 

17 

RX1CLK.N 

18 

RX1CLK.P 

19 

GND 

20 

RX1 D_N 

21 

RX1 D_P 

22 

RX1 E_N 

23 

RX1 E_P 

24 

GND 

25 

RX2A_N 

26 

RX2A_P 

27 

RX2B_N 

28 

RX2B_P 

29 

RX2C_N 

30 

RX2C_P 

31 

GND 

32 

RX2CLK.N 

33 

RX2CLK.P 

34 

GND 

35 

RX2D_N 

36 

RX2D_P 

37 

RX2E_N 

38 

RX2E_P 

39 

GND 

40 

N.C. 

41 

N.C. 


Function 

Vdd 

Vdd 

Vdd 

Vdd 

Vdd 

No Connection 
Ground 
Ground 
Ground 

Odd LVDS Signal- 
Odd LVDS Signal+ 
Odd LVDS Signal- 
Odd LVDS Signal+ 
Odd LVDS Signal- 
Odd LVDS Signal+ 
Ground 

Odd CLK Signal- 
Odd CLK Signal+ 
Ground 

Odd LVDS Signal- 
Odd LVDS Signal+ 
Odd LVDS Signal- 
Odd LVDS Signal+ 
Ground 

Even LVDS Signal- 
Even LVDS Signal+ 
Even LVDS Signal- 
Even LVDS Signal+ 
Even LVDS Signal- 
Even LVDS Signal+ 
Ground 

Odd CLK Signal- 
Odd CLK Signal+ 
Ground 

Even LVDS Signal- 
Even LVDS Signal+ 
Even LVDS Signal- 
Even LVDS Signal+ 
Ground 

No Connection 
No Connection 


Remark 
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